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exact toutes ces variations de temperature, et de les comprendre dans
une equation generate. Mais un examen tres attentif de cette question
montre qu'elle peut etre completement resolue.

Pour parvenir a cette solution, il faut concevoir dans Tinterieur de
la masse un espace determine, par exemple le volume d'un prisme
rectangulaire compris entre six plans dont la position est donnee. On
examine tous les changements successifs que subit la quantite de cha-
leur contenue dans 1'espace prismatique. Cette quantite varie a chaque
instant, et par deux causes tres distinctes. L'une est la propriete que
les molecules du fluide ont de communiquer leur chaleur aux mole-
cules assez voisines, lorsque les temperatures sent inegales. En vertu
de cette propriete, dont les liquides ne sontpoint depourvus, conime
on I'a quelquefois suppose, la chaleur tend a se distribuer d'une ma~
niere plus egale, et se dispose insensiblement a Fetat d'equiiibre : elle
penefcre done a travers les surfaces rectangulaires qui terminent le
prisme, et Feffet instantane cle cette propriete de la cbaleur est celui
qui aurait lieu si la masse etait solide.

A cette premiere cause, commune a toute espece de matiere, il s'en
joint une autre qui est propre aux fluides. Les molecules elles-memes
se deplacent, et elles apportent dans cet espace prismatique la chaleur
qu'ellescontiennent; ou, en sortantde cerneme espace, eiles emportent
cette chaleur qui leur est propre.

La question se recluit done a faire separement le calcul de la chaleur
acquise par 1'espace prismatique en vertu de la communication, et de
la chaleur acquise par cet espace en vertu des mouvements des mole-
cules. Nous connaissons Texpression analytique de la chaleur commu-
niquee, et ce premier point de la question est pleinement eclairci. II
reste done k tenir compte de la quantite de chaleur transportee : elle
ne depend que des vitesses des molecules et des directions qu'elles
suivent dans leurs mouvements.

On calcule done premierement combien il entre de chaleur par 1'une
des faces du prisme, soitpar voie de communication, soit a raison de
recQiilement du fluide; secondement, combien il sort de chaleurpart d'abord singulierement difficile d'assujettir a un calculibution instantanee. L'objet precis de notre Memoireul des Probability, de eelle qui doit int6resser au plus haut degr6 IOH
